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XXXVII. Mg, Magnesium.

Altere Messungen:   H.  Kayser   und   C.   Kunge,   Berl.   Akacl.   (1891).

J. M. Eder, Denkschr. d. Wiener Akad. 74 (1904).
Material: Metall auf Gaskohle.
Verunreinigungen: Al, Pb.
Linienzahl: 52.

2673
	2-
	f-br
	2795-64
	200 u
		2936-70
	3-
	
	3838-45
	100

98-5
	1-
	-br
	98-10
	2
		37-00
	3-
	- r
	4059-15
	2-fbr,v

2733-7
	1-
	-br
	2802-82
	100 u
		38-70
	3-
	- r
	4167-8
	5-j-br, r

36-8
	1-
	-br
	099
	2 +
		42-22
	3-
	- r
	4352-36
	10 + r

65-5
	1-
	-br
	11-2
	1 +
		3074-20
	2-|
	
	80-56
	1

68-6
	1+br
		12-0
	1-
	
	91-20
	15u
		4571-31
	5

71V82
	20 u
		15-8
	1-
	-br
	93-14
	20 u
		4703 '40
	20 4-r

78-40
	20 u
		17-2
	1-
	-br
	.  97-08
	30 u
		30-40
	1 +

79-95
	30 u
		47-1
	2-
	-br
	3330-09
	5
		5167 50
	50

81-51
	20 u
		48-7
	3-
	-br
	3231
	8
		72-87
	50

8308
	20 u
		52-25
	500 u
		36-83
	10
		83-78
	100

90-97
	5
	
	2915-62
	10
		3829-51
	30
		5528-70
	10 -f r

95-01
	2u
	
	28-9
	2 +
		32-49
	50
		5711-38
	2+r

XXXVIII. Mn. Mangan.

Altere   Messungen:    B.   .Hasselberg,   Stockholm   Akad    30   (1897^i
